Mejor app de medidor de ángulos para Android e iOS: mide ángulos sin transportador (2026)
Comparativa de las 6 mejores apps de medidor de ángulos para Android e iOS en 2026. Bubble Level & Angle Gauge lidera la lista: gratis, sin anuncios, 4 modos de medición y calibración completa de 180°.
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Tu teléfono es un mejor medidor de ángulos

Estás instalando una escuadra para estante y necesitas verificar que está exactamente a 90°. Estás cortando molduras en un ángulo complicado y tu transportador está perdido en el garaje. O estás construyendo una rampa de accesibilidad y necesitas confirmar que la pendiente cumple con el código. En todos estos casos, tu smartphone — el dispositivo que ya llevas en el bolsillo — puede medir ángulos con una precisión sorprendente.

Los teléfonos modernos incluyen acelerómetros y giroscopios que rivalizan con medidores de ángulos digitales dedicados que cuestan entre $30 y $80. La app adecuada convierte ese hardware en una herramienta de medición fiable que puedes usar en cualquier obra, taller o proyecto de bricolaje.

Probamos docenas de apps de medición de ángulos en Android e iOS para encontrar las que realmente ofrecen lecturas precisas y repetibles. Estas son las seis mejores opciones en 2026.


Qué hace buena a una app de medición de ángulos

Antes de presentar nuestras selecciones, estos son los cinco criterios que usamos para evaluar cada app:


	Precisión y calibración — ¿Se puede calibrar en una superficie plana conocida? ¿Mantiene una precisión de ±0,1°–0,3°?

	Múltiples modos de medición — Ángulo de superficie, superposición de cámara, ángulo relativo y nivel de burbuja deben estar disponibles.

	Flexibilidad de unidades — Grados, porcentaje de pendiente, relación de inclinación (in/ft) y radianes importan para diferentes oficios.

	Usabilidad — Interfaz limpia, función de retención/bloqueo y capacidad de compartir o exportar lecturas.

	Valor — Gratis o bajo costo, mínimos anuncios, tamaño de descarga pequeño y sin permisos innecesarios.




#1 Bubble Level & Angle Gauge — Mejor en general

Precio: Gratis (sin anuncios) · Tamaño: 21 MB · Plataformas: Android e iOS

Descargar para Android · Descargar para iOS

Bubble Level & Angle Gauge encabeza nuestra lista porque combina todo lo que un usuario exigente necesita en un paquete completamente gratuito y sin anuncios. Esto es lo que la diferencia:


	4 modos de medición — Inclinómetro de superficie, nivel de burbuja, superposición de ángulo de cámara y medidor de pendiente.

	Calibración completa de 180° — Coloca tu teléfono en cualquier superficie, toca calibrar y la app compensa el desfase del sensor de tu teléfono. Solo esto la pone por delante de la mayoría de competidores.

	4 unidades de ángulo — Grados (°), porcentaje (%), inclinación (in/ft) y radianes (rad). Cambia instantáneamente.

	Indicador de tolerancia — Establece un ángulo objetivo y un rango de tolerancia. La app muestra verde cuando estás dentro de especificación.

	Barra de confianza — Un indicador de estabilidad en tiempo real muestra qué tan estable es tu lectura, para que sepas cuándo confiar en el número.

	Retener y compartir — Bloquea la lectura actual con un toque y luego comparte una captura de pantalla o el valor directamente.



Con solo 21 MB, cero anuncios y sin compras dentro de la app, esta aplicación ofrece funcionalidad de nivel profesional sin ningún compromiso. Es el medidor de ángulos que recomendamos para todos — desde aficionados de fin de semana hasta contratistas.


#2 Clinometer + Bubble Level de Plaincode

Precio: Gratis / $1,99 Pro · Plataformas: Android e iOS

Clinometer de Plaincode lleva años en el mercado y sigue siendo una opción sólida. El modo de superposición de cámara te permite apuntar a objetos distantes — como una línea de techo o pendiente — y leer el ángulo en tiempo real. La versión gratuita funciona bien pero incluye anuncios; la actualización Pro de $1,99 los elimina y desbloquea funciones adicionales como un modo de plomada.

Donde se queda corta comparada con Bubble Level & Angle Gauge: carece de indicador de tolerancia, barra de confianza y solo ofrece dos unidades (grados y porcentaje). La calibración se limita a un solo punto cero, no a un procedimiento completo de 180°.


#3 Angle Meter

Precio: Gratis (con anuncios) · Plataformas: Android e iOS

La característica destacada de Angle Meter es su modo de ángulo relativo: mide una superficie, bloquéala, luego mide una segunda superficie para obtener el ángulo entre ellas. Esto es invaluable para cortes en inglete y mediciones de esquinas. También guarda un historial de tus lecturas.

Las desventajas: anuncios persistentes de banner e intersticiales, sin indicador de confianza y calibración básica. Si puedes tolerar los anuncios, la función de ángulo relativo por sí sola la hace valer la pena como herramienta secundaria.


#4 Protractor de JETSTUDIO

Precio: Gratis · Plataformas: Android e iOS

Protractor de JETSTUDIO adopta un enfoque diferente — es una herramienta de medición de ángulos visual/fotográfica. Apunta tu cámara a dos líneas, coloca la superposición del transportador y lee el ángulo. Esto es genial para medir ángulos en papel, pantallas u objetos planos.

El inconveniente: no usa el acelerómetro en absoluto, por lo que no puede medir la inclinación de superficies o pendientes. Piensa en ella como un reemplazo digital de un transportador físico, no un inclinómetro. Es gratuita con anuncios mínimos.


#5 Gamma Play Level

Precio: Gratis (muchos anuncios) · Plataforma: Solo Android

Gamma Play Level es una app básica de nivel de burbuja con lectura de ángulos. Hace lo fundamental — muestra una burbuja, muestra grados — pero está enterrada bajo publicidad agresiva. Los anuncios a pantalla completa aparecen después de casi cada acción.

Si estás en Android y solo necesitas una comprobación rápida de nivel, funciona. Pero para cualquier cosa más allá de lo básico, la experiencia con anuncios la hace frustrante de usar. No hay modo de cámara, no hay ángulos relativos y la calibración es limitada.


#6 Apple Measure Level

Precio: Gratis (integrado) · Plataforma: Solo iPhone

Cada iPhone viene con una herramienta de Nivel dentro de la app Medidas. Abre Medidas, toca Nivel y obtienes un inclinómetro simple. Muestra grados en una interfaz limpia diseñada por Apple.

La limitación: es una herramienta de un solo modo. Sin superposición de cámara, sin ángulos relativos, sin porcentaje de pendiente, sin ajustes de tolerancia. La calibración es automática pero no ajustable por el usuario. Es la opción definitiva de "suficientemente buena" si te niegas a instalar algo, pero cualquier app dedicada la supera.


Tabla comparativa



	App	Precio	Plataformas	Modos	Calibración	Unidades	Anuncios	Retener	Tolerancia	Tamaño



	Bubble Level & Angle Gauge	Gratis	Android, iOS	4	180° completa	4 (°, %, in/ft, rad)	Ninguno	Sí	Sí	21 MB

	Clinometer + Bubble Level	Gratis / $1,99	Android, iOS	3	Punto único	2 (°, %)	Versión gratuita	Sí	No	35 MB

	Angle Meter	Gratis	Android, iOS	3	Básica	2 (°, %)	Sí	Sí	No	28 MB

	Protractor de JETSTUDIO	Gratis	Android, iOS	1 (foto)	N/A	1 (°)	Mínimos	No	No	15 MB

	Gamma Play Level	Gratis	Android	1	Limitada	1 (°)	Muchos	No	No	12 MB

	Apple Measure Level	Gratis	iOS	1	Auto	1 (°)	Ninguno	No	No	Integrado





Casos de uso en el mundo real

1. Cortes en inglete para molduras

Mide el ángulo de la esquina con tu teléfono, divide entre dos y ajusta tu sierra de inglete. La función de retención de Bubble Level & Angle Gauge te permite bloquear la lectura antes de caminar a la sierra. No más adivinanzas en esquinas fuera de escuadra.


2. Medición de pendiente de techo

Coloca tu teléfono en una viga o usa la superposición de cámara para apuntar a lo largo de la línea del techo. Cambia a unidades de inclinación (in/ft) para obtener el valor de elevación sobre recorrido para el que están clasificados los materiales de techado. Una inclinación de 4/12 se lee como 18,4°.


3. Cumplimiento de rampas ADA

La ADA requiere rampas con una pendiente máxima de 1:12 (4,76° u 8,33%). Coloca tu teléfono en la superficie de la rampa, cambia a porcentaje de pendiente y verifica que estás en o por debajo del 8,33%. La función de tolerancia en Bubble Level & Angle Gauge te permite establecer 8,33% como objetivo y ver instantáneamente si pasa o no.


4. Alineación de soporte de TV en pared

Después de montar tu soporte de TV, coloca tu teléfono encima del televisor. El nivel de burbuja confirma que está perfectamente horizontal. Si se desvía 0,5°, lo notarás cada vez que mires — así que hazlo bien a la primera.


5. Nivelación de muebles y gabinetes

Las patas ajustables de muebles y gabinetes necesitan compensar los pisos irregulares. Coloca tu teléfono en la superficie, lee el ángulo y calza o ajusta hasta que la burbuja esté centrada. La barra de confianza te indica cuándo la lectura se ha estabilizado.


Preguntas frecuentes

¿Qué tan precisas son las apps de medición de ángulos?

La mayoría de los smartphones modernos tienen acelerómetros precisos a ±0,1°–0,3° después de una calibración adecuada. Apps como Bubble Level & Angle Gauge que ofrecen calibración completa de 180° pueden alcanzar una precisión comparable a medidores de ángulos digitales dedicados que cuestan entre $30 y $80. Siempre calibra en una superficie plana conocida antes de mediciones críticas.


¿Puedo medir un ángulo sin tocar la superficie?

Sí — las apps con modos de superposición de cámara (como Bubble Level & Angle Gauge y Clinometer) te permiten apuntar a lo largo de una superficie u objeto desde la distancia. Apunta tu cámara al borde que quieres medir, alinea la superposición y lee el ángulo. Esto es especialmente útil para pendientes de techo y pendientes de difícil acceso.


¿Cuál es la diferencia entre un medidor de ángulos y un nivel?

Un nivel te dice si algo está horizontal (0°) o vertical (90°). Un medidor de ángulos mide cualquier ángulo intermedio. Las mejores apps — como Bubble Level & Angle Gauge — combinan ambas funciones, dándote un nivel de burbuja para tareas de nivelación y un inclinómetro preciso para medición de ángulos en una sola herramienta.


Conclusión

Tu smartphone es una herramienta capaz de medir ángulos — solo necesitas la app correcta. Bubble Level & Angle Gauge es nuestra primera elección para 2026: es gratuita, sin anuncios, ofrece cuatro modos de medición, calibración completa de 180°, cuatro unidades de ángulo y funciones únicas como un indicador de tolerancia y barra de confianza. Ya sea que estés cortando molduras, comprobando la pendiente de una rampa o montando un televisor, ofrece lecturas precisas sin costar un centavo.

Descargar Bubble Level & Angle Gauge para Android · Descargar para iOS
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